S. PP. 


BRONISLAW 


DANTON 


3. CHORĄŻY W.P., CZŁONEK Z.B.oW.iD, TMERYTOWANY PRACOWNIK P.M.R. N, 
W KRAKOWIE 


przezywszy lat 79, zasnat w Panu dnia 10 maja 1971 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi w piątek dnia 14 bm. o godz. 14.30, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku 


i żalu: 


SIOSTRA I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we czwartek dnia 13 bm. o godzinie 8 w kościele parafialnym św. Floriana. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 


D. Z. 4858/71 - M-4 (4425) - 30 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


